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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2055 

18 Σεπτεμβρίου 2015 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. οίκ. 5656 

Περιοριστικά, απαγορευτικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα 
πσυ αφορσύν στη χρήση των επιφανειακών, υπά- 
γειων-πηγαίων και παράκτιων υδατικών πάρων και 
στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποί¬ 
ησής τους, με στάχο την προστασία και την διατή¬ 
ρηση του υδατικού δυναμικού του Υδατικού Διαμε¬ 
ρίσματος Κρήτης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπάψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α707-06-2010) «Νέα Αρχι¬ 
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πράγραμμα Καλλικράτης», και ειδικάτερα 
τις διατάξεις ταυ άρθρσυ 186 τομέας Γ' υποτομέας α' 
και του άρθρου 280 παρ. I. 

2. Το Π.δ. 136/27-12-2010 (ΦΕΚ 229/Α727-12-2010) «Ορ- 
γανισμάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 

3. Τσ άρθρσ 56 τσυ Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/Α7 
14-04-2014) «Επείγσυσες ρυθμίσεις αρμοδιάτητας 
Υπσυργείου Εσωτερικών». 

4. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη τσυ Υπουργικσύ Συμ- 
βσυλίσυ (ΦΕΚ 24/Α72015) «Αποδοχή παραιτήσεων των 
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας». 

5. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α7 
11-05-2015) «Εκδημοκρατισμάς της Διοίκησης - Καταπο¬ 
λέμηση Γραψεισκρατίας και Ηλεκτρσνική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

6. Την με αριθμ. Πρωτ. 373/27-01-2011 (ΦΕΚ 459/Β7 
23-3-2011 απάφαση Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης: Παροχή εξουσιοδάτησης υπογραφής 
«με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα» Αποφάσεων εγγράφων 
και άλλων πράξεων στσυς Γενικσύς Διευθυντές, στσυς 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Πρσίσταμένσυς Τμημά¬ 
των και Γ ραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης. 

7. Την με αριθμ. Πρωτ. σικ. 150673/13-07-2011 Εγκύ¬ 
κλια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με θέμα: Αρ- 
μοδιάτητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Πε¬ 
ριφερειών της Χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει 
τσυ Ν. 3852/2010. 


8. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012) «Ρυθμίσεις 
για τη Τσπική Αυτσδισίκηση και την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

9Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Νάμου 3199/ 
9-12-2003 (ΦΕΚ 280/Α72003) «Προστασία και Διαχείριση 
των Υδάτων - Εναρμάνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
τσυ Ευρωπαίκσύ Κοινσβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000». 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 4,10 και 12 του Π.δ. 51/2007 
«Καθορισμάς μέτρων και διαδικασιών για την σλοκληρω- 
μένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμάρ- 

φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.του 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α' 54). 

11. Την υπ’ αριθμ. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ Β' 2075/2009) 
κοινή υπουργική απάφαση «Καθορισμάς μέτρων για τη 
πρσστασία των υπάγειων νερών απά τη ρύπανση και 
την υποβάθμιση, σε συμμάρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». 

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 706/2010 (ΦΕΚ Β' 1383/2010) 
απάφαση της Εθνικής Επιτρσπής Υδάτων «Καθσρισμάς 
των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορι¬ 
σμού των αρμάδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και 
πρσστασία τσυς». 

13. Την υπ’ αριθμ. 14526/2014 (ΦΕΚ Β' 31/2014) καινή 
υπσυργική απάφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτσυρ- 
γία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) απά 
Επιφανειακά και Υπάγεια Υδατικά συστήματα», άπως 
τρσπσπσιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14593/2014 (ΦΕΚ Β' 
1212/2014) καινή υπουργική απάφαση. 

14. Την με Α.Π. Φ16/6631/02-06-1989 (ΦΕΚ/Β'/428) καινή 
υπσυργική απάφαση «Πρσσδιορισμάς κατώτατων και 
ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 
ορθολογική χρήση νερσύ στην άρδευση». 

15. Την Δ11/Φ16/8500/26-03-1991 (ΦΕΚ Β' 174) καινή 
υπσυργική απάφαση «Πρσσδισρισμάς κατώτατων και 
ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 
ορθολογική χρήση νερσύ στην ύδρευση». 

16. Την με αριθμ. σικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/ 
Β'/27-10-2014 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγσρίες 
αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοπσίησης των 
υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, πε¬ 
ριεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς 
διατάξεις». 
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17. Την με αριθμ. πρωτ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β713-1- 
2012) απόφαση Υ.ΠΕ.Κ.Α «Κατάταξη δημοσίων έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορί¬ 
ες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Νόμου 4014/ 
21-6-2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011», όπως τροποποιήθηκε με την 
οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ Β' 2036/2014 απόφαση Υπουργού 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

18. Την με αρ. 171923/20-11-2013 (ΦΕΚ Β' 3071/3-12-2013) 
κοινή υπουργική απόφαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγο¬ 
ρίας Β' της 2ης Ομάδας Υδραυλικά έργα του παραρτή¬ 
ματος II της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, 
όπως εκάστοτε ισχύει». 

19. Την με αριθ. πρωτ.: 1595/30-06-2009 (ΦΕΚ 1333/Β/ 
3-7-2009) κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κρήτης «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστι¬ 
κά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων 
αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία 
και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης 
απορροής της Κρήτης. 

20. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 147641/30-3-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση «Εγκριση της ΣΜΙΓΕ του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδα¬ 
τικού Διαμερίσματος Κρήτης (Υ.Δ. 13)». 

21. Την αριθμ. 163/2015 (ΦΕΚ 570/Β'/08-04-2015) απόφα¬ 
ση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Εγκριση του Σχεδί¬ 
ου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού 
Διαμερίσματος Κρήτης». 

22. Το γεγονός ότι, κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας πλαί¬ 
σιο 2000/60/ΕΚ και του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α'), το 
Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατι¬ 
κού Διαμερίσματος Κρήτης εντοπίζει τοπικά προβλήμα¬ 
τα αναφορικά με την ποιοτική και ποσοτική κατάστα¬ 
ση των υδάτων, και κατά συνέπεια απαιτείται η λήψη 
απαγορευτικών, περιοριστικών και άλλων ρυθμιστικών 
μέτρων για την προστασία και διατήρηση τσυ υδατικού 
δυναμικού Κρήτης, 

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω περιοριστι¬ 
κών, απαγσρευτικών και άλλων ρυθμιστικών μέτρων 
που αφορούν: 

α) στη χρήση των επιφανειακών, υπόγειων - πηγαίων 
και παράκτιων υδατικών πόρων της Νήσσυ Κρήτης, 

β) στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποί¬ 
ησής τους και 

γ) στις δράσεις πσυ ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν τα 
ύδατα. 

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία και τη 
διατήρηση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης κατ’ 
εφαρμογή των Βασικών και Συμπληρωματικών μέτρων 
του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απσρροής του 
Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. 

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι υποχρεωτική 
για όλους τους φορείς: Δημόσιο, Ιδιώτες, ΟΤΑ Α' και 
Β' βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ σύμφωνα με το Ν. 3199/2003. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: 

1. Για κάθε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων από 
υπόγεια, πηγαία ή επιφανειακά ύδατα καθώς και για 
τη χρήση ύδατος πόσης φύσεως υφιστάμενων ή νέων 
υδροληψιών απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σικ. 146896/2014 κοινής 


υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 2878/27-10-2014), όπως 
τροπσποιήθηκε με την οικ. 101123/2015 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β' 1435/10-7-2015). 

2. Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης νέων γεωτρήσεων ή 
πηγαδιών ή χρήσης επιφανειακών νερών απόλυτη προ¬ 
τεραιότητα έχουν οι συλλογικοί φορείς (Δήμοι, ΤΟΕΒ, 
Σύνδεσμοι, Αγροτικοί συνεταιρισμοί/ενώσεις). 

3. Η ύδρευση προηγείται κάθε άλλης χρήσης. 

Άρθρο 1 

Απαγορευτικά μέτρα στα Υπόγεια Υδατικά 
Συστήματα (Υ.Υ.Σ) των λεκανών απορροής 
Κρήτης (ΘΒ 39, ΘΒ40, ΘΒ41) 

Α. Απαγορεύεται: 

1) η ανόρυξη γεωτρήσεων, 

2) η άντληση και μεταφορά νερού πλέον των υφιστα¬ 
μένων δικαιωμάτων που προέρχεται από υδροληπτικά 
έργα και 

3) η μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης των 
υδροληπτικών έργων (εκβάθυνση, αύξηση της ποσότη¬ 
τας χρήσης νερού, κ.α), 

α. Στις περιοχές που αναφέρονται στα Βασικά και 
τα Συμπληρωματικά μέτρα του εγκεκριμένου Σχεδίου 
Διαχείρισης των λεκανών απσρρσής Κρήτης (ΘΒ 39, 
ΘΒ40, ΘΒ41) και έχουν τον χαρακτηρισμό ότι ευρίσκσ- 
νται σε «κακή ποσοτική ή/και ποιοτική κατάσταση» και 
συγκεκριμένα στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ): 
ΘΒ1300064 (ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ), ΘΒ1300072 
(ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΟΒ1300312 
(ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗ- 
ΣΟΥ), ΘΒ1300101 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ), ΟΒ1300082 
(ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ), ΟΒ1300083 (ΠΟ¬ 
ΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ), ΟΒ1300270 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ), 
ΟΒ1300102 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ), ΟΒ1300143 (ΠΟ¬ 
ΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ), ΟΒ1300144 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥ- 
ΔΟΥΡΑ), ΟΒ1300121 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ) 

β. Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δι¬ 
κτύων ΤΟΕΒ/Δήμων και εντός των υδροφόρων πεδίων 
άντλησης νερού για υδρευτική χρήση. Στις περισχές αυ¬ 
τές σι παραπάνω σργανισμσί, κατόπιν αδείας μπορσύν 
να προβούν στην κατασκευή νέων έργων αξισποίησης 
υδατικού δυναμικού για ίδια χρήση εφόσον το σύστη¬ 
μα είναι σε καλή κατάσταση (Συμπληρωματικό Μέτρο 
ΟΒ133Μ 04-03). 

γ. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ισχύουν και στις υποπε- 
ρισχές των παρακάτω Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I): 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

1.1. Δήμος Χανίων: (Υ.Υ.Σ. ΟΒ1300022, ΘΒ1300023). 

Οι εδαφικές περιοχές όλων των Τοπικών/Δημοτικών 
Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, με 
εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημστικής αρδευτικής 
γεώτρησης στη Τοπική Κοινότητα Κουνουπιδιανών, εφό¬ 
σον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις των υπό περισ- 
ρισμό περισχών (άρθρο 2). 

1.2. Δήμος Κισσάμου: (Υ.Υ.Σ. ΟΒ1300011, ΟΒ1300021, 
ΟΒ1300321, ΟΒ1300322). 

1.2.1. Όλη η εδαφική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Πλατάνου, με εξαίρεση μιας (1) αξιοπσιήσιμης δημοτικής 
υδρευτικής γεώτρησης. 

1.2.2. Όλη η εδαφική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Λουσακίων, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημστι- 
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κής αρδευτικής γεώτρησης, εφόσον πληροί τις προϋπο¬ 
θέσεις των υπό περιορισμό περιοχών (άρθρο 2). 

1.2.3. Όλη η εδαφική περιοχή της Τοπικής Κοινότη¬ 
τας Γραμβούσας, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης 
δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης, εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις των υπό περιορισμό περιοχών (άρθρο 2). 

1.3. Δήμος Πλατανιά: (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300322). 

Όλη η εδαφική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας 
Αφράτα, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημοτικής 
αρδευτικής γεώτρησης, εφ’ όσον πληροί τις νόμιμες 
προϋποθέσεις των υπό περιορισμών περιοχών (άρθρο 2). 

1.4. Δήμος Γαύδου: (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300280). 

Ό υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων της Νή¬ 
σου Γαύδου, με εξαίρεση τα Δημοτικά έργα υδροληψίας. 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

2.1. Δήμος Μυλοποτάμου: 

2.1.1. Όλη η εδαφική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότη¬ 
τας Αγγελιανών (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300052). 

2.1.2. Η ζώνη που ορίζεται 1.000 μέτρα εκατέρωθεν 
του τμήματος της επαρχιακής οδού, από νέα εθνική 
οδός προς Εξάντη - Μελιδόνι των Τοπικών Κοινοτήτων 
Μελιδονίου και Αχλαδές (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300061). 

2.2. Δήμος Ρεθύμνης: 

Όλη η εδαφική περιφέρεια της περιοχής Λατζιμάς των 
Τοπικών Κοινοτήτων Πρίνου καιΈρφων που ορίζεται 
από την ακτή μέχρι την παλιά εθνική οδά Ηρακλείου 
Ρεθύμνου, με εξαίρεση μιας (1) γεώτρησης υδρευτικής 
χρήσης (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300061). 

2.3. Δήμος Αγίου Βασιλείου (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300042) 

Ό ασβεστόλιθος που ευρίσκεται εντός της εδαφι¬ 
κής περιφέρειας των Τοπικών Κοινοτήτων Ακουμίων, 
Αδράκτου και Κέραμέ με εξαίρεση τις υδρευτικές και 
αρδευτικές δημοτικές γεωτρήσεις και τις υδρευτικές 
γεωτρήσεις άλλων φορέων εφάσον δεν εξυπηρετούνται 
από δημοτικό δίκτυο. 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΌΥ 

3.1. Δήμος Μαλεβιζίου: (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300064, ΘΒ1300042, 
ΘΒ1300063, ΘΒ1300071) 

3.1.1. Η περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Τυλίσσου, 
Μονής, Γ ωνιών και Γ αζίου που περικλείεται από: 

Ανατολικά: τον επαρχιακό δρόμο Γ αζίου - Καλεσών 

Δυτικά: το υψόμετρο των 500 μέτρων και ειδικότερα 
τη ρηξιγενή ζώνη Κρουσώνα -Τυλίσου. 

Βόρεια: την εθνική οδό Ηρακλείου-Ρεθύμνης 

Νότια: τη νοητή γραμμή που ενώνει τους οικισμούς 
Κάτω Καλεσών - Μονής (Υδροφορέας Δημοτικής Κοι¬ 
νότητας Γ αζίου). 

3.1.2. Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων της 
Τοπικής Κοινότητας Κρουσώνα με εξαίρεση τα δημοτικά 
έργα υδροληψίας. 

3.1.3. Ό υδροφάρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων της 
Τοπικής Κοινότητας Φόδελε καθώς και ο προσχωματι¬ 
κός υδροφορέας κατάντη των πηγών Φόδελε με εξαί¬ 
ρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας και με την προϋπά- 
θεση να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
προστασία των πηγών Φόδελε και των υφισταμένων 
δικαιωμάτων νερού (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300061). 

3.2. Δήμος Ηρακλείου: (Υ.Υ.Σ. ΟΒ1300301, ΘΒ1300071) 

3.2.1. Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων της 
περιοχής του όρους Γιούχτα. 

3.2.2. Ό υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων 
των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνών και Αγίου Μύρωνα, 
με εξαίρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας. 


3.2.3. Η εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας 
Νέας Αλικαρνασσού (εκτός της περιοχής Σελόπουλο 
ή Ζώη Μύλο, περιοχή δυτικά της Τοπικής Κοινότητας 
Καλιθέας). 

3.3 Δήμος Γόρτυνας 

Ό υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων των πε¬ 
ριοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Ααρανίου - Δαμανίων. 

3.4. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: (Υ.Υ.Ε.ΘΒ1300301, 
ΘΒ1300302) 

Ό υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων της πε¬ 
ριοχής του όρους Γ ιούχτα. 

3.5. Δήμος Χερσονήσου: (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300071, ΘΒ1300112, 
ΟΒ1300311, ΘΒ1300312). 

Όι εδαφικές περιφέρειες των Τοπικών/Δημοτικών Κοι¬ 
νοτήτων Ελιάς, Αϊτανίων, Επισκοπής, Ανώπολης, Άνω 
και Κάτω Βάθειας, Καινούργιο Χωριό, Γαλίφας, Γουβών. 
Χερσονήσου, Λιμένας Χερσονήσου, Σταλίδας (εκτός της 
περιοχής νότια του Οικισμού Μοχού) και Μαλίων (εκτός 
της περιοχής του οικισμού Κρασιού). 

3.6. Δήμος Μίνωα Πεδιάδας: (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300086, 
ΟΒ1300101, ΘΒ1300102, ΘΒ1300111). 

3.6.1. Η περιοχή της Τοπικής Κοινάτητας Κασσάνων 
που βρίσκεται βόρεια της πηγής Μιγκιλίση (οικισμός 
Αυλής). 

3.6.2. Ό υδροφόρος ορίζοντας των πλακωδών ασβε¬ 
στόλιθων των Τοπικών Κοινοτήτων Παναγιάς, Νιπιδητού, 
Γερακίου και Καστελιού μέχρι το υψάμετρο των 800μ. 
με εξαίρεση τις Δημοτικές γεωτρήσεις. 

3.6.3. Ό υδροφάρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων των 
Αστερουσίων Ορέων της περιοχή του Τσούτσουρα των 
Τοπικών Κοινοτήτων Καστελλιανών και Δεματίου που 
περικλείεται από την ακτή και σε απόσταση μέχρι 2.000 
μέτρα από αυτή. 

3.7. Δήμος Βιάννου: (Υ.Υ.Σ. ΌΒ1300117, ΟΒ1300232, 
ΘΒ1300234, ΘΒ1300240). 

3.7.1. Η περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Αμιρών, Αγ. 
Βασιλείου, Πεύκου, Καλαμίου, Συκολόγου και Βαχού που 
περικλείεται από την ακτή και σε απόσταση μέχρι 3 
χιλιόμετρα από αυτή με εξαίρεση τα δημοτικά έργα 
υδροληψίας. 

3.7.2. Η λεκάνη Ρούσου Λάκου των Τοπικών Κοινοτήτων 
Αγ. Βασιλείου και Πεύκου. 

3.7.3. Η προσχωματική λεκάνη της Εμπάρου (Τοπική 
Κοινάτητα Εμπάρου). 

3.7.4. Η προσχωματική λεκάνη της Τ οπικής Κοινότητας 
Άνω Βιάννου με εξαίρεση μία γεώτρηση υδρευτικής 
χρήσης από το Δήμο. 

3.7.5. Ό υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων των 
Τοπικών Κοινοτήτων Άνω Βιάννου και Χόνδρου, που 
βρίσκονται εκτός περιμέτρου δικαιοδοσίας του ΤΌΕΒ, 
με εξαίρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας. 

3.7.6. Ό υδροφάρος ορίζοντας των πλακωδών ασβε¬ 
στόλιθων των Τοπικών Κοινοτήτων Εμπάρου, Ξενιάκου 
και Καταφυγίου και μέχρι το υψάμετρο των 800μ. με 
εξαίρεση τις Δημοτικές γεωτρήσεις. 

3.7.7. Ό καρστικάς υδροφορέας των Νάτιων απολή¬ 
ξεων της Δίκτης στην εδαφική περιοχή των Τοπικών 
Κοινοτήτων Συκολόγου και Κάτω Σύμης και μέχρι το 
υψάμετρο των 800μ. με εξαίρεση τις Δημοτικές υδρευ¬ 
τικές γεωτρήσεις. 

3.8. Δήμοι: Άρχανών-Άστερουσίων, Γόρτυνας και 
Φαιστού (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300081, ΘΒ1300083, ΘΒ1300084, 
ΟΒ1300085, ΘΒ1300091, ΘΒ1300092). 
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Ο προσχωματικός και ο πλειο-πλειστοκαινικός υδρο- 
φορέας της λεκάνης της Μεσαράς καθώς και οι βόρει¬ 
ες παρυφές των Αστερουσίων Ορέων με εξαίρεση τα 
δημοτικά έργα υδροληψίας και των ΤΟΕΒ. Η περιοχή 
αυτή γεωγραφικά περικλείεται από: 

Νότια: την κορυφογραμμή των Αστερουσίων ορέων. 

Βόρεια: τη νοητή γραμμή που ορίζεται από τους οικι¬ 
σμούς Μοίρες - Άγιοι Δέκα - Βαλή - Άνω Άκρια - Σοκαρά - 
Πλακιώτισα - Αιγόρτυνος -1 χιλ. νότια Καλυβίων. 

Ανατολικά: το ύψος του οικισμού Καστελιανά. 

Δυτικά: το ύβωμα της Φαιστού. 

3.9. Δήμος Φαιστού: (Υ.Υ.Σ. 6Β130081, ΘΒ1300082, 
ΘΒ1300084, ΘΒ1300086) 

3.9.1. Ο προσχωματικής υδροφορέας της Δημοτικής 
Κοινάτητας Τυμπακίου που περικλείεται απά τη θάλασ¬ 
σα μέχρι και την ισοϋψή των 140 μέτρων. 

3.9.2. Ο νεογενής-πλειστοκαινικάς υδροφορέας των 
Τοπικών Κοινοτήτων Φανερωμένης, Πετροκεφαλίου, 
Γαλιάς που περικλείεται απά τον οδικά άξονα Μοίρες- 
Τυμπάκι μέχρι την ισοϋψή των 200 μέτρων, με εξαίρεση 
τα υδροληπτικά έργα του Δήμων και του ΤΟΕΒ. 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΝΟΤΗΤΆ ΑΆΣΙΘΙΟΥ 

4.1. Δήμος Αγίου Νικολάου: (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300072, 
ΘΒ1300112, ΘΒ1300113, ΘΒ1300114, ΟΒ1300240) 

4.1.1. Η εδαφική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βρα- 
χασίου (Σίσι) που περικλείεται: βόρεια από τη θάλασσα, 
ανατολικά και δυτικά απά τα άρια της Τοπικής Κοινά- 
τητας Βραχασίου και νάτια απά την ισοϋψή των 350 
μέτρων (ύψος Αγ. Γεώργιου Σεληνάρι) με εξαίρεση τα 
δημοτικά έργα υδροληψίας. 

4.1.2. Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τοπικών Κοινο¬ 
τήτων Χουμεριάκου, Βρυσών και Νικηθιανού. 

4.1.3. Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τοπικών Κοινο¬ 
τήτων Μέσα Αακωνίων,Έξω Αακωνίων, Ζενίων και του 
τμήματος της Τοπικής Κοινάτητας Αιμνών που βρίσκε¬ 
ται νότιο-δυτικά της επαρχιακής οδού Νεάπολης - Αγ. 
Νικολάου με εξαίρεση τα Δημοτικά έργα υδροληψίας 
και τις γεωτρήσεις του ΤΌΕΒ Μεραμβέλου. 

4.2. Δήμος Σητείας: 

4.2.1. Η περιοχή της Τοπικής Κοινάτητας Ρούσας Εκ- 
κλησιάς που οριοθετείται απά την ακτή και σε από¬ 
σταση μέχρι 2 χλμ. Νότια από αυτή (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300152, 
Υ.Υ.Δ. ΘΒ1300162). 

42.2. Όι περιοχές της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου 
( περιοχή Βάι) που ορίζονται: α) απά την ακτίνα 1.500 μέ¬ 
τρων με κέντρο τη διασταύρωση των δρόμων που οδηγούν 
προς Βάι και την Ερμούπολη και β) τη ζώνη που βρίσκεται 
ανατολικά του επαρχιακού δράμου Παλαιοκάστρου - Βάι 
μέχρι τη θάλασσα (Υ.Υ.Σ. ΌΒ1300162, ΟΒ1300260). 

4.2.3. Ό καρστικάς υδροφορέας των βορειανατολικών 
ορεινών απολήξεων που οριοθετείται: 

Βάρεια- Δυτικά απά το όριο της Τοπικής Κοινότητας 
Μητάτου 

Βάρεια- Ανατολικά από το όριο του ασβεστόλιθων 
στη Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου 

Νότια - Ανατολικά απά τη θάλασσα. 

Δυτικά-Νοτιοδυτικά από τα όρια της Τοπικής Κοινό¬ 
τητας Ζάκρου και τη νοητή γραμμή Μητάτου-Καρυδίου- 
Ζάκρου των Τοπικών Κοινοτήτων Μητάτου και Καρυδίου 
(Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300151, ΘΒ1300152, ΘΒ1300153) 

4.2.4. Η περιοχή Γούδουρας των Τοπικών Κοινοτήτων 
Απιδίων και Αρμένων που ορίζεται απά τη θάλασσα 
και σε απάσταση μέχρι 3 χιλιόμετρα από αυτή (Υ.Υ.Σ. 
ΘΒ1300141, ΘΒ1300144). 


4.2.5. Η περιοχή Ξηρόκαμπου της Τοπικής Κοινότητας 
Ζήρου που οριοθετείται από τη θάλασσα και σε απά¬ 
σταση μέχρι 2,5 χιλιάμετρα απά αυτή και από το φαράγ¬ 
γι Ξηροκάμπου μέχρι τα άρια της Τοπικής Κοινάτητας 
Ζήρου (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300153, ΘΒ1300162). 

4.2.6. Η εδαφική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων 
Παπαγιαννάδων και Αιθινών που οριοθετείται από τον 
υδροφορέα του αρδευτικού έργου Αιθινών - Παπαγιαν- 
νάδων (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300141) 

4.3. Δήμος Ιεράπετρας: 

4.3.1. Ό καρστικός υδροφορέας των ΝΑ απολήξεων της 
Δίκτης στην εδαφική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων 
Γδοχίων, Μουρνιών, Ρίζας, Μύθων και Μαλών με εξαί¬ 
ρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας (Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300231). 

4.3.2. Η εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας 
Ιεράπετρας όπου εμφανίζονται καρστικοί ασβεστολιθι- 
κοί υδροφορείς και η περιοχή των συλλογικών δικτύων 
άρδευσης Δήμου ή ΤΌΕΒ, όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς 
μπορούν να εκτελούν έργα αρμοδιότητας των εφόσον 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 2. 
(Υ.Υ.Σ. ΘΒ1300123). 

4.3.3. Ό αλλουβιακάς υδροφορέας Μύρτου της Τοπικής 
Κοινάτητας Μύρτου και σε απάσταση μέχρι 2,5 χλμ. από 
την ακτή (Υ.Υ.Δ. ΘΒ1300124). 

4.4. Δήμος Όροπεδίου Αασιθίου (Υ.Υ.Σ. ΌΒ1300240) 

Η εδαφική περιοχή του δήμου που οριοθετείται από 
τον αλλουβιακό υδροφορέα του οροπεδίου Αασιθίου. 

δ. Όι περιοχές που οι ανάγκες για διάφορες χρήσεις 
εξυπηρετούνται επαρκώς απά Δημοτικό ή άλλο συλλο¬ 
γικά υδρευτικά ή αρδευτικό έργο και κατά τη περίοδο 
χρήσης του νερού. 

ε. Όι περιοχές στις οποίες κατασκευάζεται, έχει δη- 
μοπρατηθεί, ή μελετάται η κατασκευή υδρευτικού ή αρ¬ 
δευτικού έργου του οποίου η αξιοποίηση και λειτουργία 
προβλέπεται να αρχίσει μέσα στα επάμενα δύο χράνια. 

στ. Όι περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ή είναι υπά 
αναδασμά σύμφωνα με το Ν. 674/1977, μέχρι την ολο¬ 
κλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την 
παραλαβή απά τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων. 

ζ. Όι περιοχές εντάς των ορίων οικισμών και των εγκε¬ 
κριμένων σχεδίων πάλεων και επεκτάσεων, με εξαίρεση 
τα υδροληπτικά έργα που προορίζονται για την άρδευ¬ 
ση πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και πυρόσβεσης και 
με την προϋπόθεση και τον όρο ο ενδιαφερόμενος να 
υποβάλλει μελέτη στη Διεύθυνση Υδάτων μαζί με τα 
υπάλοιπα δικαιολογητικά, υπογραφάμενη απά αρμό¬ 
διο μελετητή, που να τεκμηριώνει ότι η λειτουργία του 
υδροληπτικού έργου δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις 
στις πάσης φύσεως κατασκευές λόγω της πτώσης της 
στάθμης του υδροφάρου ορίζοντα. 

η. Στην υδρολογική και υδρογεωλογική λεκάνη απορ¬ 
ροής των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, απαγορεύε¬ 
ται η ανάρυξη γεωτρήσεων, με εξαίρεση τα έργα που η 
κατασκευή - λειτουργία τους δεν επηρεάζει την υδρο- 
λογική δίαιτα του φράγματος ή της λιμνοδεξαμενής. 
Ό ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει μαζί με τα υπάλοιπα 
προβλεπάμενα δικαιολογητικά και ειδική υδρογεωλογική 
μελέτη η οποία θα τεκμηριώνει τα παραπάνω και θα 
εγκρίνεται απά την Δ/νση Υδάτων της Α.Δ. Κρήτης. Στις 
συγκεκριμένες περιοχές και ειδικότερα όταν η χρήση 
του νερού προορίζεται για ύδρευση απαγορεύεται η 
εγκατάσταση νέων θερμοκηπιακών καλλιεργειών, δεξα¬ 
μενών εναπάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, ή 
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οποιοδήποτε άλλων δυνητικά ρυπογάνων δραστηριοτή¬ 
των, χωρίς τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση 
μέτρων προστασίας των υδάτων και την έγκριση των 
μέτρων αυτών απά τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκε¬ 
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά απά αίτηση του 
ενδιαφερομένου συνοδευάμενη απά μελέτη εκτίμησης 
επικινδυνάτητας. 

Β. Απαγορεύεται η ανάρυξη πηγαδιών, υδρομαστευτι- 
κών τάφρων, η άντληση και μεταφορά νερού, πλέον των 
υφισταμένων δικαιωμάτων που προέρχεται από πηγάδια 
ως και η μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης αυτών 
(εκβάθυνση, αύξηση της ποσότητας του νερού, κ.α.), στις 
παρακάτω περιοχές: 

1. Σε όλες τις περιοχές όλων των Π.Ε. που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 1 παράγραφος Α και Β και οι οποίες 
γειτνιάζουν με τη θάλασσα και σε απόσταση μέχρι 2 
χιλιόμετρα από την ακτή (εδάφια: 1.1- 1.2- 1.3- 2.2-3.1- 
3.2-4.1-4.2-4.3). 

2. Σε όλες τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 
1 ενότητα Α παράγραφο δ, ε και στ. 

Γ. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων στο 
περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, 
και την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεις. 

Δ. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν 
αναφέρονται στην άδεια χρήσης. 

Άρθρο 2 

Περιοριστικά μέτρα στα Υπόγεια Υδατικά 
Συστήματα των λεκανών απορροής Κρήτης 
(0Β 39, ΟΒ40, 0Β41) 

Στις περιοχές στις οποίες δεν ισχύουν απαγορευτι¬ 
κά μέτρα (άρθρο 1) επιτρέπεται η χρήση νερού και η 
εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, μόνο 
μετά από τη χορήγηση άδειας, η οποία θα εκδίδεται 
από την Δ/νση Υδάτων, ύστερα από αίτηση-δήλωση 
του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου 
(Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου) στην αρμόδια Υπη¬ 
ρεσία, με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και 
περιορισμούς: 

1. Ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για ανόρυξη αρδευ¬ 
τικής γεώτρησης ή αρδευτικού πηγαδιού: 

1.1. Για την ανόρυξη γεώτρησης: 

1.1.1. Δέκα στρέμματα (10) συνεχόμενης έκτασης, ή 
είκοσι (20) στρέμματα κατακερματισμένης έκτασης 
υφιστάμενων καλλιεργειών ή νέων καλλιεργειών που 
έχουν ενταχθεί σε Σχέδιο Βελτίωσης (εκτός των Θερ- 
μοκηπιακών). 

1.1.2. τρία (3) στρέμματα υφιστάμενων θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών που εντά¬ 
χθηκαν σε Σχέδιο Βελτίωσης. 

1.1.3. στην περίπτωση των «νέων αγροτών» η έκταση 
των καλλιεργειών που έχει ενταχθεί σε σχέδια βελ¬ 
τίωσης ή επιχορηγούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους και έχουν δηλωθεί στην αίτηση για την υπαγωγή 
στο καθεστώς των νέων αγροτών. 

1.1.4. οι παραπάνω εκτάσεις μπορεί να είναι είτε ιδι¬ 
όκτητες είτε ενοικιαζόμενες με μισθωτήριο συμβόλαιο 
θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ, για τουλάχιστον 10 
έτη από το έτος έκδοσης της άδειας ανόρυξης της 
γεώτρησης. 

1.2. Για την ανόρυξη πηγαδιού δύο (2) στρέμματα υφι¬ 
στάμενων καλλιεργειών ή νέων καλλιεργειών που έχουν 
ενταχθεί σε Σχέδιο Βελτίωσης. 


2. Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις μεταξύ ση¬ 
μείων νόμιμων υδροληψιών: 


2.1. Ελάχιστη επιτρεπόμενη 
απόσταση κατασκευής ιδιω¬ 
τικού έργου υδροληψίας και 
πόσης φύσεως Δημοτικού ή 
ΤΟΕΒ, ή Αγροτικού Συνεται- 
ρισμού/Ενωσης υδροληπτικού 
έργου 

500 μ. για γεώτρηση 
και 300μ. για πηγάδι 

2.2. Ελάχιστη επιτρεπόμενη 
απόσταση κατασκευής νέων 
έργων μεταξύ: ιδιωτικών γε¬ 
ωτρήσεων και ιδιωτικών γε- 
ωτρήσεων-υφιστάμενων πη¬ 
γαδιών εκτός της παρ. 7 του 
άρθρο 4. 

300 μ. 

2.3. Ελάχιστη επιτρεπόμενη 
απόσταση κατασκευής νέων 
έργων μεταξύ: ιδιωτικών πη¬ 
γαδιών και πηγαδιών- υφιστά¬ 
μενων γεωτρήσεων 

100 μ. 

2.4. Ελάχιστη επιτρεπόμενη 
απόσταση μεταξύ νέου ση¬ 
μείου υδροληψίας από φυσική 
πηγή, εκτός αν άλλως ορίζεται 
κατόπιν πλήρως αιτιολογημέ¬ 
νης έκθεσης ότι το νέο έργο 
δεν θα έχει επιπτώσεις στη 
δίαιτα της πηγής. 

1.000 μ. 

2.5. Ελάχιστη επιτρεπόμενη 
απόσταση μεταξύ ιδιωτικών 
γεωτρήσεων, για την ανόρυξη 
νέων υδρογεωτρήσεων ή την 
αλλαγή της χρήσης νερού σε 
υφιστάμενες γεωτρήσεις από 
νέους αγρότες εφόσον έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα των 
νέων αγροτών και εφόσον η 
παροχή της γεώτρησης δεν 
ξεπερνά τα 5 κ.μ./ώρα και μέ¬ 
γιστη λειτουργία της γεώτρη¬ 
σης μέχρι 8 ώρες/24ωρο. 

200 μ. 


3. Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις κατασκευής 
νέων έργων γεωτρήσεων ή πηγαδιών από: 


3.1. Χώρους διάθεσης στερεών ή υγρών αποβλήτων 
και κοιμητήρια είναι οι οριζόμενες από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και ακόμη μεγαλύτερες από αυτές 
εφόσον η υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο για λόγους 
δημόσιας υγείας. 

3.2. Οικιστικές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους 
είναι οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις. 

3.3. Από την όχθη χειμάρρων ή ρεμάτων μόνιμης ή 
εποχιακής ροής 20μ. και από την όχθη φυσικών λιμνών 
300μ. και 500μ. ανάντι τεχνικών φραγμάτων που έχουν 
κατασκευαστεί ή πρόκειται να κατασκευαστούν. 

3.4. Από γραμμές μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσης τάσης 20μ. και από υψηλής τάσης 50μ. 

4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση ανόρυξης πηγα¬ 
διού ή γεώτρησης από την ακτή με σκοπό την άντληση 
αλμυρού ή υφάλμυρου νερού ορίζεται σε 200 μέτρα 
μετά από πλήρως αιτιολογημένη υδρογεωλογική έκ- 
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θέση για την (υφάλμυρη) κατάσταση του υδροψορέα 
και των επιπτώσεων που θα έχει απά το έργο, η οποία 
συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από 
τον ενδιαφερόμενο. 

5. Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις γεωτρήσεων 
ή πηγαδιών από οδικά δίκτυα: 

5.1. Από τον άξονα των Εθνικών δρόμων 50μ. ή 5μ. από 
το όριο των βοηθητικών δρόμων. 

5.2. Από τον άξονα των Επαρχιακών δρόμων 30μ. 

5.3. Από το όριο των κοινοτικών δρόμων ΙΟμ. 

5.4. Από το όριο των Αγροτικών 

και δασικών δρόμων 5μ. 

5.5. Από τα όρια της ιδιοκτησίας 5μ. 

6. Επιτρέπεται η ανόρυξη γεωτρήσεων σε όλες τις υπό 
περιορισμό περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 
2) για τη χρήση νερού από συστηματικές κτηνοτροφι- 
κές και αγροτοβιομηχανικές μονάδες (Π.δ. 227/1987) και 
εφόσον πληρούνται σωρευτικά: 

6.1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του πα¬ 
ρόντος άρθρου. 

6.2. Η μονάδα να διαθέτει άδεια οικοδομής και άδεια 
λειτουργίας. 

6.3. Η μονάδα να μη μπορεί να εξυπηρετηθεί από άλλη 
πηγή υδροληψίας ή δίκτυο υδροδότησης. 

6.4. Η μονάδα να διαθέτει σύστημα επεξεργασίας και 
άδεια διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

6.5. Οι ανάγκες σε νερό να τεκμηριώνονται στην εγκε¬ 
κριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτείται, η από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Κτηνιατρικής. 

7. Επιτρέπεται η ανόρυξη γεωτρήσεων, σε όλες τις 
υπό περιορισμό περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης (άρ¬ 
θρο 2), για Βιομηχανική χρήση και εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά: 

7.1. οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του πα¬ 
ρόντος άρθρου. 

7.2. Η μονάδα να διαθέτει άδεια οικοδομής και άδεια 
λειτουργίας. 

7.3. Η μονάδα να μη μπορεί να εξυπηρετηθεί από άλλη 
πηγή υδροληψίας ή δίκτυο υδροδότησης. 

7.4. Η μονάδα να διαθέτει μονάδα επεξεργασίας και 
άδεια διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

7.5. Οι ανάγκες σε νερό να τεκμηριώνονται στην εγκε¬ 
κριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτείται, η από την οικεία Δ/νση Ανάπτυξης. 

8. Επιτρέπεται η μεταφορά νερού για άρδευση καλ¬ 
λιεργειών από νέα ιδιωτικά έργα υδροληψίας, εκτός 
της παρ. 2: 

8.1. από νέα ιδιωτική γεώτρηση σε απόσταση μέχρι 
1.500 μέτρα, 

8.2. από νέο ιδιωτικό πηγάδι σε απόσταση μέχρι 1.000 
μέτρα 

8.3. από παρόχθιο ιδιωτικό αντλιοστάσιο μέχρι 1.000 
μέτρα και εφόσον οι καλλιέργειες ευρίσκονται στην ίδια 
υδρολογική λεκάνη με το παρόχθιο. 

Άρθρο 3 

Περιοριστικά μέτρα στα Επιφανειακά Υδατικά 
Συστήματα των λεκανών απορροής 
Κρήτης (ΘΒ 39, ΘΒ40, ΘΒ41). 

1. Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειακών νερών (χεί¬ 
μαρροι, υδάτινα ρέματα) για την άρδευση αγροτεμα¬ 
χίων ή την αποθήκευσή τους σε ομαδικές ή ατομικές 


«εξωποτάμιες» λιμνοδεξαμενές σε όλες τις περιοχές, 
μόνο κατόπιν άδειας και της υποβολής υδρολογικής- 
γεωλογικής έκθεσης, και με τους παρακάτω όρους: 

1.1. Υπάρχει βασική χειμερινοεαρινή απορροή στην 
έξοδο της υδρολογικής λεκάνης. 

1.2. Η ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιείται δεν 
θα επηρεάζει δυσμενώς τα υφιστάμενα υδροληπτικά 
έργα κατάντη του υδρορέματος, τους φυσικούς υφι¬ 
στάμενου υγροβιότοπους και τον φυσικό εμπλουτισμό 
του παρακείμενου κατάντη υδροφορέα. 

1.3. Δεν θα γίνεται καμιά επέμβαση ή κατασκευή τεχνι¬ 
κού έργου στην κοίτη του υδρορέματος ή του χειμάρρου 
χωρίς τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες ή εγκρίσεις. 

1.4. Ο ενδιαφερόμενος θα διαθέτει: α) παρόχθιο ιδιό¬ 
κτητο χώρο για την εγκατάσταση του αντλητικού συ¬ 
γκροτήματος και β) κατάλληλο ιδιόκτητο χώρο για την 
κατασκευή της λιμνοδεξαμενής (βλέπε ορισμούς). 

1.5. Η άντληση - μεταφορά θα πραγματοποιείται 
κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο μέχρι τέλος 
Απριλίου ή αν άλλως ορισθεί στην χορηγούμενη άδεια 
κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης υδρολογικής έκθεσης 
για την κατάσταση των επιφανειακών νερών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άντληση, που 
συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από 
τον ενδιαφερόμενο και με την προϋπόθεση τουλάχιστον 
το 30% της χειμερινοεαρινής παροχής να παραμένει 
στο περιβάλλον ως οικολογική παροχή. 

1.6. Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής δεν θα επηρεάζει 
δυσμενώς τυχόν υφιστάμενα υδροληπτικά έργα αξιο¬ 
ποίησης υπόγειων υδάτων ή φυσικές πηγές. 

1.7. Ο πυθμένας της λιμνοδεξαμενής θα ευρίσκεται 
πάνω από το φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα και σε καμιά 
περίπτωση δεν θα πληρώνεται από υπόγειο νερό χωρίς 
να καθορίζεται ακριβώς από την εκδοθείσα άδεια. 

2. Επιτρέπεται η κατασκευή ομβροδεξαμενών σε όλες 
της περιοχές της Κρήτης που θα χρησιμοποιούν απο¬ 
κλειστικά και μόνο τα νερά απορροής της οροφής εγκα¬ 
τεστημένων θερμοκηπίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων 
και μόνο για την άρδευση των ίδιων θερμοκηπίων ή την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κτιριακών εγκαταστά¬ 
σεων με τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

2.1 Ο όγκος αποθήκευσης της ομβροδεξαμενής θα εί¬ 
ναι μέχρι 500 κ.μ. ανά τρία στρέμματα θερμοκηπίου και 
θα δίνεται έγκριση από την Διεύθυνση Υδάτων μόνο με 
απλή αίτηση του ενδιαφερομένου που θα συνοδεύεται 
με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

2.2. Στην περίπτωση που ο όγκος αποθήκευσης της 
ομβροδεξαμενής είναι μεγαλύτερος από 500 κ.μ. ανά 3 
στρ. θερμοκηπίου απαιτείται η χορήγηση άδειας κατα¬ 
σκευής της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τους όρους της προηγούμενης παραγράφου 1. 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή ομβροδεξαμενών σε όλες 
της περιοχές της Κρήτης που θα χρησιμοποιούνται απο¬ 
κλειστικά και μόνο για την ύδρευση ζώων, μετά από 
έγκριση της Διεύθυνσης Υδάτων, εφόσον η χωρητικό¬ 
τητα της θα είναι μέχρι 200 κ.μ. 

Άρθρο 4 
Εξαιρέσεις 

Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα 
που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 και 2 στις περιπτώ¬ 
σεις: 
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1. Για έργα υδροληψίας αποκλειστικά και μόνο για 
την κάλυψη πραγματικών ατομικών ή οικογενειακών 
υδρευτικών αναγκών και εφόσον ισχύουν οι παρακάτω 
όροι και προϋποθέσεις: 

1.1. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο ή δεν υπάρχει δυνα¬ 
τότητα επέκτασης υπάρχοντας υδρευτικού δικτύου που 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές που να αποδεικνύ- 
εται από σχετική βεβαίωση του διαχειριστή του δικτύου. 

1.2. Η ποιότητα του νερού να είναι κατάλληλη για 
ύδρευση. 

1.3. Η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης να μην είναι 
μεγαλύτερη των 6" και ο όγκος του νερού να μη ξεπερνά 
τα 3 κυβικά μέτρα/24ωρο. 

1.4. Τα κτίσματα/οικίες να είναι νόμιμα κατασκευασμέ¬ 
να ή να έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής. 

1.5. Η χρήση αυτή να μην επεκτείνεται σε παραγωγικές 
δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλλευση προϊόντων 
ή υπηρεσιών. 

1.6. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση 
υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επι¬ 
φέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα 
άλλα υφιστάμενα υδρευτικά έργα και στη μεγαλύτε¬ 
ρη δυνατή απόσταση από τις υφιστάμενες γειτονικές 
υδροληψίες. 

2. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή 
της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στους 
ΟΤΑ Α' βαθμού, ΔΕ.Υ.Α, ή άλλους φορείς (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) 
παροχής νερού ύδρευσης, για την κάλυψη αποκλειστικά 
και μόνο πραγματικών υδρευτικών αναγκών των οικι¬ 
σμών και μόνο εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω 
όροι και προϋποθέσεις: 

2.1 Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υδρευτι¬ 
κών αναγκών από άλλο υφιστάμενο έργο. 

2.2. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση 
υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επι¬ 
φέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα 
άλλα υφιστάμενα έργα. 

2.3. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο χωροθετείται σε 
προστατευμένη περιοχή η σύμφωνη γνώμη του φορέα 
διαχείρισης της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15, παρ. 
1 του Ν. 2742/1999). 

2.4. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ 
η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το 
Ν.Δ. 3881/1958. Περιοχή δικαιοδοσίας ορίζεται η περιοχή 
που οριοθετείται με υδρογεωλογικά κριτήρια, έτσι ώστε 
η κατασκευή - λειτουργία του υδροληπτικού έργου να 
μην επηρεάζει τα υφιστάμενα ή τα προγραμματισμένα 
έργα υδροληψίας του ΤΟΕΒ και όχι η περιοχή δικαιο¬ 
δοσίας άρδευσης. 

3. Γ ια κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή 
της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις, από 
ΟΤΑ Α' βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α, ή άλλους φορείς (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) 
παροχής νερού ύδρευσης, εφόσον το διατιθέμενο νερό, 
από συλλογικό δίκτυο, δεν είναι κατάλληλο ποιοτικά για 
τη χρήση που προορίζεται και μόνο εφόσον ισχύουν 
σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 

3.1. Η θέση του νέου υδροληπτικού έργου να πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 2. 

3.2. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε 
προστατευόμενη περιοχή η σύμφωνη γνώμη του φορέα 
διαχείρισης της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15, παρ. 
1 του Ν. 2742/1999). 


3.3. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ 
η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το 
Ν.δ. 3881/1958. 

4. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή πηγαδιών 
σε απόσταση μέχρι και 200 μέτρα από την ακτή με 
σκοπό την άντληση αλμυρού ή υφάλμυρου νερού και 
τη χρήση του σε κολυμβητικές δεξαμενές, σε μικρές 
μονάδες αντίστροφης όσμωσης (δυναμικότητας 500 κυ¬ 
βικά μέτρα/ημέρα) και για την κάλυψη σε νερό μονάδων 
ιχθυοκαλλιεργειών και υδατοκαλλιεργειών, μόνο εψόσον 
ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 

4.1. Ο υδροφορέας να είναι υφάλμυρος και να απο- 
δεικνύεται από την υδρογεωλογική μελέτη που συνυ¬ 
ποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον 
ενδιαφερόμενο. 

4.2. Να ορίζεται ο αποδέκτης των εκροών από την κο- 
λυμβητική δεξαμενή ή την μονάδα αντίστροφης όσμω¬ 
σης (υγρά έκπλυσης πισίνας, αλμόλοιπσς κ.λπ.) πσυ 
σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι σ ίδιος υδροφορέας 
από τον οποίο αντλείται το υφάλμυρο νερό ή άλλος 
υδροφορέας με γλυκό νερό ή τμήμα υδροφορέα με 
μικρότερη αλατότητα, που θα υποδεικνύεται από την 
προβλεπόμενη μελέτη. 

4.3. Η θέση του υδροληπτικού έργου να είναι τέτοια 
ώστε να επιφέρει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις 
στα υφιστάμενα γειτονικά υδροληπτικά έργα. 

5. Για έργα υδροληψίας φορέων (ιδιωτικού ή δημοσίου 
δικαίου) και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που το νερό τους 
προορίζεται αποκλειστικά κα μόνο για πυρόσβεση/πυ¬ 
ροπροστασία και μόνο εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι 
παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 

5.1. Να πρσβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος πυ¬ 
ρόσβεσης στην άδεια λειτουργίας. 

5.2. Να μην υπάρχει δίκτυο νερού στη περιοχή που 
να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πυρόσβεσης και πυ¬ 
ροπροστασίας. 

5.3. Να υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του συστήματος 
πυρόσβεσης. 

5.4. Απαγσρεύεται σιαδήπστε άλλη χρήση του νερού 
εκτός της πυρόσβεσης-πυροπροστασίας 

Άρθρο 5 

Λοιπά ρυθμιστικά μέτρα 

1. Η χορηγσύμενη άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης 
έργων αξιοποίησής του, αψορά αυστηρά τη χρήση ή 
και τσ έργο που εκδόθηκε και απαγορεύεται η διάθεση 
νερσύ σε τρίτσυς και η κατά οιοδήποτε τρόπσ αλλαγή 
της χρήσης νερού ή των τεχνικών στοιχείων κατασκευής 
τσυ υδροληπτικού έργου. 

2. Ο δικαιούχος της άδειας κατασκευής γεώτρησης 
υποχρεούται να τοπσθετήσει κατάλληλη πιεζομετρική 
σωλήνωση (εσωτερική ή εξωτερική) για τη μέτρηση της 
στάθμης νερού. 

3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να 
συντηρεί υδρομετρητή για τον έλεγχο και τη κατα¬ 
γραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού εκτός 
και αν η υδροληψία είναι ηλεκτροδοτημένη. Στη περί¬ 
πτωση αυτή ο δικαισύχος υποχρεσύται να καταγράψει 
τις ενδείξεις του μετρητή ώστε να είναι διαθέσιμες σε 
τυχόν έλεγχσ. 

4. Ο χρήστης υποχρεσύται να παρέχει σποιαδήπστε 
διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της 
τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και την παρσ- 
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χή άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για το 
σκοπό αυτό. 

5. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση (σφράγιση, 
περίφραξη κ.α), ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλη¬ 
σης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο τόσο κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του όσο και της λειτουργίας 
του και η αδειοδοτούσα αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη. 

6. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας χρήσης νε¬ 
ρού από υφιστάμενη υδροληψία πρόκειται να επεκτείνει 
τη μονάδα εκμετάλλευσης (αύξηση χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας νερού, μεταφορά νερού σε άλλη τοποθεσία) 
ή αλλάξει τη χρήση της απαιτείται η έκδοση άδειας. 

7. Σε περίπτωση ανόρυξης νέας γεώτρησης πλησίον 
πηγαδιών, μπορεί η Υπηρεσία προκειμένου να εισηγηθεί τη 
χορήγηση άδειας κατά την κρίση της, να απαιτήσει να γί¬ 
νει απομόνωση των στρωμάτων του φρεατίου υδροφόρου 
ορίζοντα εφόσον αυτό είναι γεωλογικά (τεχνικά) δυνατόν 
ώστε να προστατευθούν τα πηγάδια. Η απομόνωση θα 
πραγματοποιείται μετά την υποβολή στην αδειοδοτούσα 
αρχή τεχνικής έκθεσης στην οποία θα προτείνεται/προ- 
τείνονται ο τρόπος/τρόποι πραγματοποίησής της. Την 
εκτέλεση της παραπάνω εργασίας υποχρεωτικά ελέγχει 
η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου ΟΤΑ Β' βαθμού. 

8. Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγρά- 
φως την αρμόδια υπηρεσία, τουλάχιστον 10 ημέρες νω¬ 
ρίτερα από την έναρξη των εργασιών της ανόρυξης της 
γεώτρησης, ώστε η υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, 
να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές με σκοπό την 
εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τον υδροφορέα. 

9. Για την έκδοση άδειας κατασκευής υδροληπτικού 
έργου για κάλυψη Βιομηχανικών αναγκών και αναγκών 
Αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν βεβαίωση για τη μη δυνατή υδροδότησή τους από 
Δημοτικό ή κοινοτικό υδρευτικό δίκτυο. 

10. Ο δικαιούχος άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης 
υδατικών πόρων, μετά την εκτέλεση του έργου και εντός 
ενός έτους, υποχρεούται να προβαίνει στην έκδοση 
της άδειας χρήσης νερού. Η χρήση του νερού χωρίς 
την προβλεπόμενη άδεια χαρακτηρίζεται παράνομη και 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομο¬ 
θεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 

11. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις, 
πηγάδια, λιμνοδεξαμενές κ.λπ.) δεν ηλεκτροδοτούνται 
χωρίς την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού. 

12. Οι ιδιοκτήτες - νομείς υδροληψιών υποχρεούνται να 
βοηθούν την παρακολούθηση και διεξαγωγή υδρομετρή¬ 
σεων από Ερευνητικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς 
φορείς για την εξυπηρέτηση ερευνητικών προγραμμά¬ 
των. 

13. Καθορίζουμε τα παρακάτω κατώτατα και ανώτατα 
όρια των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική 
χρήση νερού στην άρδευση: 

Καλλιέργεια Ετήσια κατανάλωση σε κυβικά μέτρα ανά 


στρέμμα, ζώα σε λίτρα ανά ημέρα. 

1. Ελιές 

250-300 

2. Εσπεριδοειδή 

400-500 

3. Αμπέλι 

300-350 

4. Καλλιέργειες θερμοκηπίου 

650-750 

5. Κηπευτικά υπαίθρου 

450-550 

6. Κτηνοτροφικά φυτά 

700-800 


7. Αβοκάντο 

8. Ιπποειδή 

9. Αγελάδες αβελτίωτες 

10. Αγελάδες βελτιωμένες 

11. Μόσχοι, Βόδια 

12. Χοιρομητέρες και παράγωγα 

13. Αιγοπρόβατα 

14. Όρνιθες-πτηνά 

15. Χοίροι πάχυνσης 


600-700 

20 λιτ/ζώο/ημέρα 
60 λιτ/ζώο/ημέρα 
80 λιτ/ζώο/ημέρα 
20 λιτ/ζώο/ημέρα 
80 λιτ/ημέρα 
4-6 λιτ/ζώο/ημέρα 
0,2 λιτ/ζώο/ημέρα 
20 λιτ/ζώο/ημέρα 
1-2 λιτ/ζώο/ημέρα 


16. Κουνέλια 

Νέας παραπάνω όρια θα καθορίζονται λαμβάνοντας 
υπόψη την περιοχή ενδιαφέροντος και νέας μετεωρο¬ 
λογικές συνθήκες νέας ευρύτερης περιοχής (νέας για 
παράδειγμα αυξανόμενες από τα δυτικά νέας τα ανα¬ 
τολικά και από τα βόρεια νέας τα νότια του νησιού) 
και θα επανακαθορίζονται, εφόσον παραστεί ανάγκη, 
με απόφαση νέας. 


Άρθρο 6 

Αντικατάσταση υφισταμένων γεωτρήσεων-πηγαδιών 

Επιτρέπεται σε όλη την περιφέρεια νέας Κρήτης, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων και των περιοχών νέας οποίες ισχύ¬ 
ουν απαγορευτικά μέτρα, η αντικατάσταση των νομίμως 
υφισταμένων γεωτρήσεων και πηγαδιών οποιοσδήποτε 
χρήσης, που αχρηστεύθηκαν από φυσικά ή τεχνικά αίτια 
(παλαιότητα, διάβρωση σωλήνων, προσάμμωση, επίχωση, 
κακοτεχνία, πτώση στάθμης, απαλλοτρίωση για οποιον- 
δήποτε λόγω του χώρου νέας γεώτρησης) ύστερα από τη 
χορήγηση σχετικής άδειας από τη Δ/νση Υδάτων χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση νέας από άλλα έργα 
υδροληψίας και με νέας παρακάτω πρόσθετους όρους: 

1. Η θέση νέας νέας γεώτρησης ή πηγαδιού να βρίσκε¬ 
ται σε απόσταση μέχρι 15 μ. από την παλιά και η νέα 
υδροληψία θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με 
την παλιά και θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση 
με το παλιό έργο. 

2. Εφόσον τεχνικοί λόγοι κατασκευής το επιβάλλουν 
η αρμόδια Υπηρεσία, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης, 
δύναται να αυξήσει την απόσταση των 15 μέτρων και 
μέχρι 60μ. ή να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά νέας 
νέας γεώτρησης με την προϋπόθεση να διατηρούνται οι 
νέας αποστάσεις από τα γειτονικά υφιστάμενα πάσης 
φύσης υδροληπτικά έργα. 

3. Δεν θα απέχει απόσταση μικρότερη από νέας λει¬ 
τουργούσες γειτονικές υδροληψίες σε σχέση με την 
παλιά σε περίπτωση που υπάρχουν νέας υδροληψίες 
σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο έργο. 

4. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υφιστά¬ 
μενου υδροληπτικού έργου αν αυτό έχει επιχωθεί ή 
αποσωληνωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να δια¬ 
πιστωθεί η ύπαρξή του. 

5. Ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει υπεύθυνη δή¬ 
λωση του Ν. 1599/1986 με πλήρη στοιχεία νέας παλιάς 
γεώτρησης και την δέσμευση ότι θα προβεί στην κα¬ 
ταστροφή νέας αμέσως μετά τη λειτουργία νέας νέας. 

6. Το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται καθίστα¬ 
ται ανενεργό και στη περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η 
παράγραφος 2 του άρθρου 11 της οικ. 146896/2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

7. Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγρά- 
φως την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου, τουλάχιστον 10 
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ημέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών της 
καταστροφής της παλαιός γεώτρησης, ώστε η υπηρε¬ 
σία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις 
εργασίες. 

8. Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 10 της οικ. 146896/2014 κοινής υπουργικής από¬ 
φασης. 

Άρθρο 7 

Καθαρισμός και εκβάθυνση 
υφισταμένων γεωτρήσεων-πηγαδιών 

1. Σε περίπτωση εργασιών καθαρισμού νομίμως υφι¬ 
στάμενων αδειοδοτημένων έργων υδροληψίας, όπως 
γεώτρηση, πηγάδι, υδρομαστευτική στοά, δεν απαιτεί¬ 
ται τροποποίηση της ισχύουσας άδειας, εφόσον δεν 
μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. 
Πριν την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών ο ενδιαφερό¬ 
μενος υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα 
αρχή συνοπτική τεχνική έκθεση γεωλόγου σχετικά με 
τις απαιτούμενες εργασίες και τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθηθεί, ώστε κατά την κρίση της αδειοδοτούσας 
αρχής να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από την ίδια 
ή από τον οικείο ΟΤΑ. Μετά το πέρας των εργασιών 
ο γεωλόγος υποβάλλει στη Δ/νση Υδάτων συνοπτική 
έκθεση εργασιών που θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 
- αποπεράτωση του έργου. 

2. Επιτρέπεται η εκβάθυνση νομίμως υφισταμένων 
αδειοδοτημένων γεωτρήσεων και πηγαδιών στις πε¬ 
ριοχές που ισχύουν περιοριστικά μέτρα, ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση σχετικής 
άδειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει 
μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην 
αδειοδοτούσα αρχή και συνοπτική τεχνική έκθεση γε¬ 
ωλόγου σχετικά με την αναγκαιότητα εκβάθυνσης με 
τις απαιτούμενες εργασίες και τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθηθεί, καθώς για τα τυχόν μέτρα προστασίας 
που θα πρέπει να ληφθούν. 

3. Δεν επιτρέπεται η εκβάθυνση των υφιστάμενων 
γεωτρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές που ισχύουν 
απαγορευτικά μέτρα. 

Άρθρο 8 

Παρακολούθηση και 
έλεγχος εφαρμογής των κανόνων 

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υπο¬ 
βαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν τις 
διατάξεις του ν. 3199/03 ή των κανονιστικών πράξεων 
που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του καθώς και σε 
όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση νε¬ 
ρού ή εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, 
χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι 
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 13 της οικ. 146896/2014 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

2. Οι κάτοχοι των αδειών είναι υπεύθυνοι για την τή¬ 
ρηση των όρων που αναφέρονται σε αυτές. 

3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των 
όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσης διενεργούνται από τις αρμόδιες 
για τη προστασία των υδάτων ή και του περιβάλ¬ 
λοντος Υπηρεσίες του ΟΤΑ Β' βαθμού, όπως ορίζει 
το άρθρο 12 της οικ. 146896/2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης. 


4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγού¬ 
μενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από 
τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του 
Ν. 4014/2011 καθώς και άλλες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η 
δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας 
στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, 
η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.δ. 148/2009 
(Α' 190). 

Άρθρο 9 

Καταργούμενες αποφάσεις 
και μεταβατικές διατάξεις 

1. Κάθε απόφαση που αντιβαίνει στις διατάξεις της 
παρούσης απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθ¬ 
μίζονται ειδικά απά αυτή καταργείται από την έναρξη 
ισχύος της. 

2. Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες 
υπηρεσίες υποδοχής ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού για την 
κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων, πριν την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης, θα εξετάζονται με 
την προϋπάρχουσα κανονιστική απόφαση (148/2.2.2007, 
σχετικό 13). 

3. Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε έργα υδρολη¬ 
ψίας που κατασκευάσθηκαν με τους άρους και προϋπο¬ 
θέσεις της υπ’ αριθμ. 1595/2009 κανονιστικής απόφασης 
(σχετικό 13) θα χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 10 

Ορισμοί 

1. Πηγή: Είναι η φυσική εκφόρτιση νερού στην οποία 
δεν υπάρχει υδρομαστευτικό έργο και η οποία δύνα- 
ται να εξυπηρετεί υδροδοτικές ανάγκες μεμονωμένα 
ή συλλογικά. 

2. Υδρομαστευτική τάφρος: Είναι το οριζάντιο έργο 
υδροληψίας με το οποίο κατασκευάζεται οριζάντιος 
συλλεκτήριος αγωγός νερού, που συγκεντρώνει υπόγειο 
νερό με βαρυτική ροή, ή από σημειακές αναβλύσεις 
νερού. 

3. Πηγάδι (φρέαρ): Είναι κάθε υπενδεδυμένη εκσκαφή 
βάθους μέχρι 20 μέτρα και διαμέτρου απά (1) μέτρο 
μέχρι τρία (3) μέτρα, με τη δυνατότητα χρήσης κατάλ¬ 
ληλων μηχανικών μέσων, με σκοπό την άντληση νερού 
απά το φρεάτιο ορίζοντα. 

4. Γεώτρηση:Έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης μικρό¬ 
τερης του ενός μέτρου ή βάθους διάτρησης - τελικής 
σωλήνωσης μεγαλύτερο από 20 μέτρα. 

5. Ως ολοκληρωμένο θεωρείται ένα έργο αξιοποί¬ 
ησης υδατικών πόρων-κατασκευή γεώτρησης όταν 
έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες: α) ανόρυξη ερευ¬ 
νητικής γεώτρησης, β) διεύρυνση και τοποθέτηση μό¬ 
νιμης σωλήνωσης που τοποθετείται μόνιμα μετά την 
διάτρηση της γεώτρησης μέσα στο έδαφος και δεν 
πρέπει να συγχέεται με τα στελέχη αντλίας που το¬ 
ποθετούνται μέσα στην τελική σωλήνωση για άντληση 
νερού γ) ανάπτυξη-εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης 
και δ) έχει υπολογισθεί η αξιοποιήσιμη παροχή της 
γεώτρησης. 
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6. Λιμνοδεξαμενή εξωποτάμια ορίζεται η τεχνική κα¬ 
τασκευή αποθήκευσης νερού που έχει χωρητικότητα 
άνω των πεντακοσίων (500) κυβικών μέτρων. 

7. Ανενεργό σημείο υδροληψίας είναι κάθε σημείο 
υδροληψίας το οποίο έχει εγγραψεί στο Ε.Μ.Σ.Υ. σαν 
ανενεργό. 

8. Υφάλμυρο νερό (παράκτιου υδροφορέα) θεωρείται 
το νερό που η περιεκτικότητα σε ΟΙ- του υπερβαίνει 
τα 2.000 ρρπι. 

9. Αλμόλοιπος είναι οι εκροές από τις μονάδες αντί¬ 
στροφης όσμωσης με υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων. 


Άρθρο 11 
Έναρξη Ισχύος 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερο¬ 
μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι ένα έτος μετά τη δεύ¬ 
τερη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών 
απορροής Κρήτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 του Ν. 3199/2003, και μπορεί να ανακληθεί ή 
να καταργηθεί ή και να τροποποιηθεί με την διαδικασία 
που εκδόθηκε. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 10 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 












24486 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοίρή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδαση 

Τριμηνιαία έκδαση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 


Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σό-ΓΟίτι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.β1.9ΐ') 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι((ρ://νννννν.6ΐ.9Γ - β-πιαίΙ: νν6ΐ}πΐ38ΐ6Γ.6(@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 » ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 









































































